Z głębokim żalem zawiadamiamy, ze dnia 13 września 


1977 roku zmarł tragicznie w wieku lat 25 


mgr inż. MACIEJ 


ASYSTENT STAŻYSTA W ZAKŁADZIE EKONO- 
MIKI I ORGANIZACJI PRODUKCJI MIĘDZYRE- 
SORTOWEGO INSTYTUTU MATERIAŁÓW BU- 
DOWLANYCH I OGNIOTRWAŁYCH AKADEMII 
GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE. 


UCZELNIA STRACIŁA W NIM ZDOLNEGO, DO- 
SKONALE ZAPOWIADAJĄCEGO SIĘ 
PRACOWNIKA NAUKI. 


Pogrzeb odbędzie się w sobotę 17 września 1977 r. 


o godz. 11.30 na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 


REKTOR, DZIEKAN 

Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, 
Dyrekcja Międzyresortowego Instytutu Materiałów 
Budowlanych i Ogniotrwałych 


Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica 
w Krakowie. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie 
punkt Usługowy Nec 1, Rakowieka 26, tel. WO-4i 


D, Z. 7711/77 — 30 


